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Voorgesteld 28 april 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de huidige verstevigingsopgave een schier onmogelijke 
opgave is die tientallen jaren gaat duren; 

overwegende dat het strikt hanteren van de norm resulteert in soms 
ongewenste aanpassing van woningen waarbij bewoners gedwongen 
worden om maanden hun huis te verlaten; 

verzoekt de regering, de Groningers zelf te laten beslissen of hun woning 
onaangepast blijft, verstevigd wordt of kan worden uitgekocht, mits er 
geen sprake is van acuut instortingsgevaar, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Klever 
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